ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 12 MARS 1967 
4 e Circonscription de la Moselle 


René DE MATTEIS 

Sidérurgiste 
Conseiller Municipal de Terville 

Candidat 
d'Union des Forces Démocratiques 

présenté par le 

Parti Communiste Français 

Remplaçant éventuel .- 

Félix SCHWEITZER 

Electricien 


